Teofil Skibiński 


urzędnik przy c. k. Izbie obrachunkowej 


przeżywszy lat 45, opatrzony św. Sakramentami rozstał się z tym światem 
w dniu 2. Września 1866 r. 


W smutku pogrążona małżonka wraz z dziećmi zaprasza wszystkich krwnych znajomych i kolegów zmarłego na pogrzeb, 


który się odbędzie dnia 5. b. m. o godz. 4. popołudniu z domu na Groblach Nr. 27. 


Czcionkami Karola Budweisera w Krakowie. 


